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Dr. Johannes Hütte: Die Viszeralchirurgie im 
Klinikum Lippe 


Dr. Johannes Hütte berichtet über die Klinik für Viszeralchirurgie und deren 
Schwerpunkte 
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Die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie in Detmold ist mehrfach ausgezeichnet 
worden und zählt zu den größten Spezialkliniken in NRW, wie der Klinikchef Dr. Johannes 
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Hütte voller Stolz erzahlt. Sie verfügt über modernste Operationssysteme, die das 


Verletzungsrisiko verringern und die Sicht und Geschicklichkeit der Ärzte verbessern. 


Dr. Johannes Hütte — Geschäftsführer der Klinikum Lippe GmbH — beschreibt im 
Folgenden die moderne Viszeralchirurgie des Klinikums Lippe mitihren 


verschiedenen Schwerpunkten. 


Hier werden verschiedene operative Eingriffe an den Organen im Bauchraum 
durchgeführt. Dies umfasst sämtliche Teile des Verdauungstrakts, wie 
beispielsweise die Speiseröhre, die Bauchspeicheldrüse, den Magen, den Dünndarm 
sowie Dickdarm und Enddarm. Auch Leber und Milz gehören zum 
Behandlungsspektrum dieser Abteilung. Darüber hinaus werden auch Operationen 
an endokrinen Drüsen wie Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Nebennieren sowie 


Behandlungen von Brüchen in der Bauchwand vorgenommen. 


DIE VISZERALCHIRURGIE IM KLINIKUM LIPPE 


Die mehrfach ausgezeichnete Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie in 
Detmold ist eine der größten Kliniken in Nordrhein-Westfalen, erklärt Dr. Johannes 
Hütte, Geschäftsführer des Klinikums Lippe, voller Stolz. Jedes Jahr werden über 
3.000 Patientinnen und Patienten stationär behandelt. Das Darmzentrum zählt zu 
den größten in Deutschland und versorgt etwa 140 Menschen pro Jahr mit neu 


diagnostiziertem Darmkrebs. 


Das Klinikum Lippe hat in das moderne Operationssystem daVinci(R) Xi(R) 
investiert, welches eine präzisere und schonendere Behandlung für Patienten 
ermöglicht. Die computergesteuerte Technologie minimiert das Verletzungsrisiko 
und verbessert die Sicht und Geschicklichkeit der Ärzte. Patienten profitieren von 
einer schnelleren Genesung und weniger sichtbaren Narben. Die Chirurgen müssen 
jedoch entsprechend geschult sein, um den vollen Nutzen des Robotiksystems zu 
erreichen. Chefarzt Prof. Dr. Wolfgang Hiller und der leitende Arzt Dr. Michael Leitz 
haben das EARCS-Zertifikat erhalten und können komplexe Enddarmkrebs- 
Operationen sicher durchführen, wodurch die Lebensqualität des Patienten 
erhalten bleibt. 


DIE SCHWERPUNKTE DER ALLGEMEIN- UND VISZERALCHIRURGIE 
Dr. Johannes Hütte sieht in der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie 
verschiedene Schwerpunkte, auf die sich das Ärzteteam spezialisiert hat. Die stellt 


erim Folgenden vor: 
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